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Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen 
van een zonnescherm op het terras: Dr. Huber Noodtstraat 1 in Doetinchem 

Voor de volgende aanvraag is de beslistermijn met zes weken door de gemeente verlengd. 

Locatie: Dr. Huber Noodtstraat 1, 7001 DS 
Omschrijving: plaatsen van een zonnescherm op het terras 
Dossiernummer: 20160338 
Datum verzending: 23 juni 2016 

Het verlengen van de beslistermijn is een voorbereidingsbeslissing in de zin van artikel 6.3 van de Al¬ 
gemene wet bestuursrecht. Dit is een beslissing waartegen geen bezwaar en/of beroep mogelijk is. 
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